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DESCRIPTION. 

Arbrisseau rameux qui s eléve a trois pieds, 
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COflUXlíií <j3 

échancn en cceur ;*»t 'omnu» : .rnx do míre, roo les et 
cbifformes, se renversent sur les éfcunmes el les styles Le too 
du cálice est ovoide et glabre. Les divísions du lunbc sont l:rés- 
longues, et surpa>sent, de beaucoup, les íleurs avant l'anthése. 
Deux a entre elles sont simples et poiutues ai i unnief; et les 
freís autres sont élégamnient toliac*es. Tontes >e défléchisseot 
au monient de pannuissement, et persisten! assez long-temps 





















































